JOZEF PELC 


przeżywszy lat 63, po ciężkiej a długiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 


mentami, zasnął w Panu dnia 12 Listopada 1893 r. 


Pozostała żona i syn zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok, które 
odbędzie się we Wtorek dnia 14 b. m. o godzinie 4 popołudniu z krypty kościoła XX. Pijarów wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


~ Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. : 


